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Mini-Teleskop-Pumpe Mini-Telescope-Pump 
Ausführung: Kunststoff Teleskop-Rohr Version: reinforced plastic telescope barrel 
T-Griff; inkl. Rahmenhalterung T-handle; incl. frame holder 
Ventilarten: Sclaverand (Presta) Valves: French (Presta) 
Auto (Schrader) American (Schrader) 
Dunlop (Easy-Pump) Dunlop (Easy-Pump) 
Leistung: max. 100 psi / 7 bar Pressure: max. 100 psi / 7 bar 
# 130 166 01 # 130 166 01 
VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces 
Hochdruck-Pumpe High-Pressure-Pump 
Ausführung: inkl. Rahmenhalter; Schmutzkappe Version: incl. frame bracket; dust cap 
Material: 6063 Aluminium-Rohr Material: 6063 aluminium barrel 
Ventilarten: Auto (Schrader) Valves: American (Schrader) 
Sclaverand (Presta) French (Presta) 
Dunlop (Easy-Pump) Dunlop (Easy-Pump) 
Leistung: max. 160 psi / 11 bar Pressure: max. 160 psi / 11 bar 
# 130 173 01 # 130 173 01 8 
VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces ) 
2 WAY Mini-Pumpe 2 WAY Mini-Pump e 
Pr 
Ausführung: 6063 Aluminium-Rohr; 2-Wege-Pumpe Version: 6063 aluminium barrel; 2 way pump 
mit Ergo-Griff; Schmutzkappe; with ergo-grip; dust cap; incl. frame ’ 
inkl. Rahmenhalterung holder 
Ventilarten: Sclaverand (Presta) Valves: French (Presta) 
Auto (Schrader) American (Schrader) 
Leistung: max. 100 psi / 7 bar Pressure: max. 100 psi / 7 bar 
# 130 167 01 # 130 167 01 
VE = 10/50 Stück Unit = 10/50 pieces 
Gepäckträger-Pumpe Carrier--Pump 
Ausführung: Kunststoff-Rohr; Befestigungsmöglich- Version: reinforced plastic barrel 
keit für Gepäckträger / Pumpenspitzen spring fit on carrier pump peg. 
Ventilarten: Sclaverand (Presta) Valves: French (Presta) 
Auto (Schrader) American (Schrader) 
Dunlop (Easy-Pump) Dunlop (Easy-Pump) 
#130 169 00 _Klemmweite 230 - 240 mm ($) #130 169 00 clamp width 230 - 240 mm ($) 
# 130 17000 _Klemmweite 240 - 250 mm (M) # 130 170 00 clamp width 240 - 250 mm (M) 
#130 17100 _ Klemmweite 250 - 260 mm (X) # 130 17100 _ clamp width 250 - 260 mm (X) 
VE = 10/100 Stück Unit = 10/100 pieces 
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